폰 지진계 정확도 vs 실제 지진계: iPhone이 실제로 무엇을 감지할 수 있나?
폰 지진계는 전문 장비와 비교해 얼마나 정확한가? MEMS 가속도계가 감지할 수 있는 것과 없는 것에 대한 솔직한 비교.
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폰 지진계 정확도: 솔직한 진실
Pocket Seismograph 같은 앱을 다운로드하면 자연스러운 질문이 생깁니다: 폰 지진계는 실제 과학 장비와 비교해 얼마나 정확한가요? 답변은 미묘하고 솔직합니다.
전문 지진계의 작동 원리
전문 지진계는 놀라운 기기입니다. 고품질 광대역 지진계는 1나노미터라는 작은 지반 운동도 감지할 수 있습니다. 이 기기들은 깊은 시추공과 정밀한 전자 필터링으로 외부 소음에서 격리된 고감도 센서를 사용합니다. 수천만 원의 비용이 듭니다.
스마트폰 MEMS 가속도계 작동 원리
일반적인 스마트폰 MEMS 가속도계는 노이즈 플로어 약 0.1–1 mg, 다이나믹 레인지 약 60–80 dB입니다. 스마트폰 가속도계는 전문 지진계보다 약 1,000–1,000,000배 덜 민감합니다.
폰이 감지할 수 있는 것
	물리적으로 느낄 수 있는 지진 — 일반적으로 100km 이내 규모 3.0+
	대형 차량 교통 — 근처 도로나 선로의 트럭, 버스, 기차
	건물 기계설비 — HVAC 시스템, 엘리베이터, 산업 장비
	인간 활동 — 발소리, 점프, 문 닫는 소리, 건설 충격
	근처 건설 — 파일 박기, 착암기, 철거

폰이 감지할 수 없는 것
	작고 먼 지진 — 수백 km 떨어진 규모 2.0 지진은 거의 감지되지 않음
	원격 지진 — 지구 반대편의 대형 지진은 MEMS로 감지 불가
	미세 지진 소음 — 지각의 상시 진동은 폰 감지 임계값 이하

폰 지진계가 여전히 중요한 이유
한계에도 불구하고 Pocket Seismograph 같은 앱은 교육, 개인 지진 인식, 국소 진동 모니터링에서 진정한 가치를 제공합니다.
Pocket Seismograph는 스마트폰이 제공할 수 있는 것을 정확하게 제공합니다. 오늘 다운로드하고 손바닥 위에서 지진학을 경험하세요. App Store에서 지금 무료로 받으세요.
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